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Sostituzione del circuit© 
stampato montato nella 
prime serie. 


SIEMENS - Modd. SM 6034 e 6134. A Ire gamine d'onda: OM 520 • 1615 kc/s; OC1 3,45-10,3 Mr s; 
OC2 9,5*23 Mc/». Media frequenza 469 kc/s. Per la taratura vedi tabella a parte. 




















